UNIDEN BEARCAT UBC 144XLT 
Base 


2-Digit LED 
Display 


Priority Feature 
16 Channels 
10 Bands 


Channel Lockout 


Manual Channel 
Access 


( Bild zeigt USA Modell ) 


Dieser Bearcat bietet wirklich nur das allernotwendigste! Aber diese Schwäche ist auch gleichzeitig 
seine größte Stärke und macht ihn für mindestens drei Nutzergruppen interessant... 


Für die Anfänger, die wirklich erst mal sich mit der Materie vertraut machen wollen und auch auf eine 
M einfache Bedienbarkeit wert legen. 
Für alle die, die genau wissen was sie hören wollen und mit Frequenzbereich und 
u Speicherangebot des UBC144XLT gut klar kommen. 
Für die High-End-Freaks, die schon immer mal neben ihren Scanner-Boliden so ein, zwei ( etc..) 
M Low-Price Scanner " für das wichtigste " zusätzlich noch mitlaufen lassen wollten... 
Der UBC144XLT kann u.a. mit folgenden Pluspunkten aufwerten: 


[Hm Wirklich sehr einfache Handhabung! 
eine richtig gute Sprachwiedergabe. ( Sprich: Klang geht auch bei längerem Betrieb nicht auf die 
Nerven...) 
im erstaunlich guter Empfänger für ein Gerät dieser Preisklasse. 
Technische Daten: 


Ei 16 Speicher 

im 66-88 MHz, 137-174 MHz, 406-512 MHz 

m EM(N-FM) 

m Empfindlichkeit: ca. 0,4 bis 0,64 V 

m 245x 200 x 559,5 mm 

[m ca. 585 gramm 

[I Stromversorgung: 10 Volt AC! ( 220 Volt Steckernetzgerät im Lieferumfang ) 
im Antennenanschluß: Autoradionorm ( alt) Teleskopantenne im Lieferumfang. 
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